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I.
THE AUSTRO-GERMAN ALLIANCE OF 1879.
(a)
Protocol between the Austro-Hungarian and German Governments
describing the preliminary steps towards an Alliance.    Vienna,
September 24, 1879}-
PROTOKOLL.
Die Unterzeichneten, Graf Andrassy, Minister des kaiserlichen Hauses und der auswartigen Angelegenheiten von Oesterreich-Ungarn, und Fiirst von Bismarck, Kanzler des Deutschen Reiches, sind zu Wien am 24. September 1879 zu einer Berathung dariiber zusammengetreten, was ihrer gewissenhaften Ueberzeugung nach unter den gegenwartigen Verhaltnissen Europas ihren hohen Sou-veranen zur Sicherheit und Ruhe ihrer Volker und zur Erhaltung und Consolidirung des europaischen Friedens vorzukehren und zu thun obliegen mochte.
Der Kanzler des Deutschen Reiches hat sich bei diesem An-lasse seitens S. M. des deutschen Kaisers zu dem Vorschlag einer Verabredung fur ermachtigt erklart, vermoge deren beide Machte sich gegenseitig versprechen, auch ferner fiir die Erhaltung des Friedens und namentlich fiir die Pflege ihrer friedlichen Bezie-hungen mit Russland einzutreten, in dem Falle aber, dass eine von ihnen von einer oder mehreren Machten angegriffen werden sollte, diesen Angriff gemeinsam abzuwehren.
Graf Andrassy hat sich mit dem diesem Vorschlage zu Grunde liegenden Gedanken einverstanden erklart, dagegen wider den Abschluss eines Uebereinkommens in der vom deutschen Reichs-kanzler vorgeschlagenen Form und Ausdehnung Bedenken geltend gemacht, iiber welche hinauszugehen ihm nicht moglich ware und die es ihm nicht gestatten wrirden, seinem allerhochsten Souveran die Annahme des gemachten Vorschlages in der erwahn-ten Fassung zu empfehlen.